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Cebua lingvo 


La cebua lingvo estas aŭstronezia lingvo kun ĉirkaŭ 
21 milionoj da parolantoj en la Filipinoj. ĉia origino 
estas la insulo Cebuo, sed ĝi disvastiĝis de tie ankaŭ al 
najbaraj insuloj. 


Vidu ankaŭ 

■ Cebulingva Vikipedio 


Cebua lingvo 
Bisaya, Sinugboanon 



Filipinaj regionoj kun grandparte Cebuane parolanta 
loĝantaro. 

Parolata en Filipinoj 

Parolantoj 20 000 000 

Denaskaj parolantoj ĉirkaŭ 21 milionoj 
Skribo latina alfabeto 


Lingvistika ;kiasifiko| 


Aŭstronezia lingvaro 

Oficiala statuso 

Reguligita de 

Lingvaj kodoj 

Akademyang Bisaya 

Lingvaj kodoj 

ISO 639-2 

ceb 

ISO 639-3 

ceb 

SIL 

CEB 

Glottolog 

cebul242 

Angla nomo 

Cebuano 

Franca nomo 

cebuano 

Vikipedio 

















Elŝutita el "https://e 0 .wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Cebua_lingvo&oldid=6101672" 


Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 18:17, 5 feb. 2017. 

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj 
aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj. 



